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Fetha 6de octubre 2016 

Re: El mlto del sabotaje de oleoductos en Loreto 

En fas zooas petroleras de Loreto, desde liace muchos anos, cuando ocurre un derrame de 
petrol eon otro hidnocarburo por rupture de oleoductos, es cornun que las empresasque 
opera n d ductoen la zona., sean pnvadas o estatales, ecu sen a las mismas tomumdades 
afectadas de "sabotaje". Son acusaciones series con conseciienciasjudiciafes en gran parte por 
ser crimen, no solo de destruccion de propiedad pnvada, sino tambien contra Ja vida bum ana y 
el medio ambientc. Gabe senalarque Kasta fa fecha se desconoce algun informe con result ados 
de una mvesfigacion rigorosa donde sea creible que fa causa de fa rupture fue por sabot a je a 
travel deducto cortado. Lo que se logra con las ac usaciones de Pluspetrol, Petroperu u otros 
ope rad ores, es un enfoque en supuestcs ados criminnles y no en d probJema real, que es ef 
estadodeteriorado de fa (rlraestruciora petrolera despues de mas de cuatro decades de 
operadon con an mantenimiento Jnadecuado. Asi el tema merece una Investigacion profunda, 
com pie la, y trenspa rente por autondades competences indigenas y del gobiemo. Aquj en este 
breve informe, el equipo tecnico de E-Tech International presents informacidn tccnica que se 
tiene que considerar en fa evaluacion de una rupture para determinar la causa 

1. "Evldendas" de sabotaje presentadas despues de un derrame 

Desde 1997 ban ocurrido 190 derrames petroleros en el Peru de ductus operedos por empresas 
privadas y por el estado {news.mongabay.cam), Solo en los primeros S meses de este ano ya 
ocumeron 8 derrames en el Oleoriucto Norpcruano opera do por Petroperu (vea maps en la 
prdxima pagma}. En cada caso, el operador del ducto acusa a terceros" de fiaber Nevada a 
cabo un sabot Jje de los ductos. Las evi dene las presentadas para com probar el sabotage de 
oJeoductos son muy pocas y poco crei'bles En la mayoria de los casos no se presents ninguna 
evldencia del supuesto saboLjJe y en otros casos se han presentado fotografias de ductos con 
pequehos cortes o completamente partidos en dos piezas con un cone de precision, algo que 
fuera casi rmposible para un comunerosin equipos pesados y especralizados^vea seem bn ff2j. 
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Im^eni: Derrames del Gtecdurto Norptruano en ZD16. Fuente: DEFA 
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La justifrcacion present ada pa fa defmir la causa como sabotage es que las comunidades estan 
motivadas por los trabajos de limpieza resultando de \m derrame Sin embargo, las 
tomumdades en las zonas pelroleras esEan consaentes de los efectosde la contammacioraen 
sus cucrpos, suirfos, y sus pcces. No Eienc senlido destruir un rlo y h economi'a dc la pesca por 
a I gun as serrianas de trabajo Ya ewste suficiente contamination en Loreto para que las 
comunidades sean empleadas en trabajasde mcmlloreo y remediation sm necesidad de 
derrames adicionales 

1 . fuera necesarto Fealmente para cortar unducto? 

Cortar on ducto de acero no es a Igo 
sencillo y puede costa rle la vlda a 
cuatquiera que lo Intente Los 
oleoduirtos normalmente opera n ba|io 
una preslbn de 600 a 1000 libras por 
pulp ad a tuadrada (mean gc.ca), lo 
que sign rile a un gran pehgro para 
aiguien que intente causar unafuga 
(vea Imapen 2). Ad e mas de 'a fuerza 
con Ja que sal i era el petroleo, en 
muchos eases se bombea el petrd r eo a una temperature elevada que es suficiente cahente para 
causar serias quern a du Fas en la piel, Cuando es necesario cortar dutlos durante la instalaodn o 



Im wen 2: Fugj de pt i irdii;& en duLto preiuriiado en C^n ivd d 
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reparation de durEos, los ope rad ores los cor inn con equipos especially do s. Una forma de 
rorfar ductoskuando no estan en opera cion) escon maquinas de "plasm a ,J que utilizan una 
an torch a de particular cargadas con una cornente eiectncj | Image n 3l El cortador de plasma 
es muy rostoso y oecesita una fuente de efcetricidad porta lil como on generador de diesel si 
esos cortes se van a haceren et campo. Tambien se pueden usar antorchas tonvencionales que 
utilizan cl gas GJiiacctilenko pars for mar una Damn capai de cortar meEales (Imagen 4). EsEe 
ultimo no requiere elect ncld ad pero si requleren lo-s tanquesde gas de cwngeno y aceHeno. 



Inia^en J y 4] Conando due Ids. con ptasma y con gas oxiacetrienlco, f ut-nce Mathey Dearman / HA pipelines 


Otra forma de cortarductos es usando sierras electrkas [Imagcn 5) pero nunca se hiciera 
mientras el docto convene petroFeo par el alto riesgo de quemaduras y explosion es. Usando 
una siena manual para cortar oFeoduclos es practlcamente imposiblc porque no tienen 
suficiente fuena cortanle para penetrar un ducto de acero rfrsenado para Eransportar petrdleo 
y estan dlsenados para cortar piezas de diametro muy pequeno (Imagen G). 



Imaecti 5. Corl,n*Mta rfuctci ton i-pr r a sle-; IrK, a 


Jmneen 0. Sierra nunumf pm a carter tubm cwquenas 


Fuentrv kherEC#lef.ra.iih / yautubf com. 
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Cualquier metocb de cortar duotos requeriria maquinaria y e l n d a □ vehitulos, lo que hitiera 
facil descubrir losculpables de! sabotaje En las ionas aisladas domde ban ocumdo rierrames, 
practicamenle la unka tierramienla que pudiera ser utilizada para bs supuestos sabotages sin 
ser descubierto es la sierra manual, una heiramienta que no fuera sufic lente fuerte para cortar 
oleoductos. El sabotaje en cases de oleoductos sumergidosen quebradaso humedales, es aun 
me nos probable, 

3, Causas reales de derramei 

Ur oleoducto puede fa liar por varies mecanlsmos y hay muclios esuidios sobre las raiones 
principles de esas fallas (metrDpolitanforensic.com}, !nvestigacicmes a nivrl mundia! 
demuestran que ias r a ion es principal es de fallas son: 

* Dario fisko durante el transport?, Inst a la cl on, y operation: Un o I codec to puede ser 
golpeadD por m a qu maria pesada durante el transport? y esos golpesse convierten en 
un punto debil end due to. Tamblen se pueden causar dafios dl oleoducto por b 
mstalacibn en lugares inadecuados o con soportes inadecuados Como se puede ver en 
la promma foto (I mage n 7) tom ad a en Cumnico en el 2015, exfete r muchos tram os de 
oleoductos don ie no eslan apoyados en soportes adecuados como indican las normas 
Feruanas, sinoslmplemenfe tendldos en agoa y lodo. Estas condi c lone seiponen a! 
oleoducto a da nos por movimlentos geologic os. Este tipo de dario causa el 11% de las 
f alias 1 . 

L Tn4flt In mtMi tllui mmikiHrtdii »or> *diiiH i&ti i> emuaix po' metropaln j/i farm lit corn 



Imigen 7' Ducto Morpe-ruano iumtr|ido y iin taperte* m Curtinko Fu*me: R S«|cvia 
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* Corrosion: La corrosion ocutre por oxidacidn externa e Interna. Durante la corrosion 
externa (Imagen 8) t el oxigeno y humedad reaccuonan con el hierrodel ducto, 
deteriofjndolo poco a poco. Lo mismo ocurre en el Interior del ducto (Imageri 9) pero 
por otro tipo de reaccidn con los componentes del petrbleo y aguas de produccion 
como sal y azufre. E-Tech observe ductos en un eslado grave de corrosion en varies 
viajes al campo petrolero de Loreto. La proximo imageri demuestra un ducto de diesel 
operando en Pacaya 5amina en el 2013. Este tlpo de dario causa el Yj% de lasfallas. 



Im jgijrv 8. Ductos to* redos «n Pac-aya Samiria. FuenE*. fl. Se^ovLa 



I>iiagen9: Ejemplo detorrmrdri Irrteina d# uo ole-oduacj Fuerite m*rUopolltdnfQr*ns.k.com 

• Dcfcctn en soldaduras o grapes: Los puntos donde se one un tube con otro siempre 
son los puntos mas debiles Esto se debe a las dificultades en crear \m sello perfectoy 
en los efectos de las alias temperatures uue se utihzan durante el pnxeso de soldadura, 
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algo que cambia laspropiedadcs del metal. Los puntos dc soldadura sc oxidan y 
detenoran mas rapido que el resto del oleoductoy son mas vulne rabies a movim lento* 
geo log i cos y fuerzas extern as. La prdxima imagen dermic sir a un oleoducto en Pacaya 
Samtria, operacto porPluspetrd, con revestim iento dan ado, g rap as danadas y ox i da das, 
y sopor tes nstalados en suelos no compactados. Este tlpo de debllidad causa el 36% de 
las fa 1 1 as. 



Imogen 10 CKjctos con g rapa* y sold actum d an ados enPacaya Samiria. Fuente' A. govia 

* Dperac lo n negl l ge r te : E x I ste n ca sds do nde J os ol eodu ctos y otra lr f r eestruc t ura no sc 
utillzan comotos dlsenos permiten. Por ejennplo, si se bornbea petrdleocor un alto 
contend o de aztifre se deben utilirar durtos diseriados e specif lea me nte para ese usg, 
smoel due to va sufnr una corrosion extrema. Este mat manejo causa el 11% de fallas. 

* Da no por tuerzas datura les: Hay cases do nde duetos fa 1 1 an por huracanes, te Tremolos, 
u otras fuerzas naturalcs, Ettas desastres naturales causan el 6% de fallas, 

* Sabotaje o terror IsmoL Danos intenc ion ales a Jos oleoductos pueden incluir autos 
ter rori stas, robo de petrol eo por parte del c rimer orgarizado, o ataques en zonas de 
guerra. £n las zonas petrol eras de Loreto no ex Isle n estas sltuadones nl otras 

motiva clones ere fries para saboteur oleoductos A rilvel murid la I, el sabot aje solo causa 
el 3 % de 4 as fallas de oleoductos, y puede ser aun mas bajo el poreemaje en Loreto 
donde no hay terror Ism o nl guerra actlva. 

* Otras eausas: Oleoductos tambien puede n fallar por error es durante la fabrkacion del 
acero r o por almacenamiento Inadecuado. Estos defect os causan cl &% de fallas. 
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En re alidad, cuando falla un oleoducto se t rata de una combinacidn dc Ids factores 
mencionados. En el taso de Loreto lo mas probable es que los oleoductos fallan por un* 
combination de: L Movlmientos detierra causaclos por instalar ductos en sue f os I nund stales 
y no compact ados, 2. La corrosion externa por fait a de re vest! mien to. 3. La corrosion Interna 
por usdf los ductos mas alia de su vida util. 4. Fafta de mantenlmtento en los puntos de biles 
co mo las soldaduras. 

Una Investigation real de las tausas de un derrame debe de Lncluir Ids prbximos pasos como 
minima;: 

* La invest ;gacibn debe llevarse a rabo por un grapo de teem cos INDEPENDIENTES y no 
por operadores que tienen un Interns econbmmo en determlnar que los ductos fallan 
por razones no vinculadas a falta de maritenimienfo y monitoreo 

* Observadores de las comunldades deben de estar preserves con el eqmpo tecnlco y 
deben de llevar a cabo su prop! a document a cion de Ids efcctos del derrame, los puntos 
del oleoducto que fallaron, y la reparation riel oleoducto 

* Las comumdades tercanas at derrarme deben de ser entrevtstadas para determlnar si se 
observaron actlvidadesoruidos anormales o si se observaron eventos dimat icos o 
geologtcos que pudieran haber causa do fa fa I la del oleoducto 

* El punto del oleoducto afectado debe de ser trivia do a un labor a tori o fo tense 

IN DE PEN DIE NT E' que tiene conocimiento metalurgico para determinar fas fueraas, 
eslreses, o maqulnas que pudieran haber causado la falla del ductn - Fotografias del 
ducto no son sufidentes para determinar la causa de la falla 

* La histona del punto de fa falla debe de ser invesbgada en detalle, incfuyendo la edad 
del due to. el tips de soldadura utilizada resullados de evaluations de corrosion 
enterna e interna, la presion, temperatura y quimfea del petroleo bombeado, y las 
conditions* geolbgicas e hidralbgicas donde se encuentra el ductoysus soportes 

El estado Peruano empieza a recon ocer poto a poto que existen riuctos debiles en el sistema de 
Lransporte de bidrocarburos. En febrero de esle ario, despues de vanos cferrames del 
Oleoducto Norperuano, la QEFA notoque en el * ..Oleoducto Norperuanaoperado por la 
empresa Petroperu, se prod uje run derrames de petroleo crudo ocasionados por el dele no ro de 
la luberia debido a un proceso corroslvo extemo,,.'", 

En una ent re vista ton El Com ere I o [EC] hace pocos dias, el mismo pres i den te de Petroperu 
(Augusto Baerll) retonoad que el problema de derrames se debe a ductos deterlorados y no al 
sabotaje: 

EC-^tQu^ pa sa con el oleoducto? i Falta de mantenim lento, sabolaje? 
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Bacrtl - "Ha tenido mantenimiento insuficiente y tambien dificultadcs por movimientos 
geolog ic os." 

Ya esta reconocido que los oleoductos de Loreto eslan corroidos, mal color ados, y pa sad os de 
su vida util, to cual ha causado un problem a grave de contaminacion. No es la responsabilidad 
de las comunidades afectadas comprobar que e3 ducto esla en mal estado. Al tonl ratio, es la 
responsabilidad del gobiemo y las empresas privadas demostrarles a las comunidades que la 
infraestructura petrolera se esta opera ndo de forma respon sable y segura El publico debe de 
terier acteso transparent a Ids result ados de las investigac tones diagnostic's del oleoducto con 
Identificacion geografica de todos Ids puntos debiles del oleoducto Las comunidades que viven 
con oleoductos deben de ser infoimados de los nesgosde un derrame y las medldas 
preventivas para protegerse la saltid en caso de un derrame De forma mmediata f se deben 
inslalar eslaciones de reaccidn rapida en varies puntos de la selva para tenerlas herramientas 
de contention y iimpieza listas en caso de un derrame. Los comuneros deben de ser empleados 
para former parte integral de losequipos ne monitoreo de ductos, reaction rapitfa, y 
re mediation. 

Por eua I quierach ration por favor contactenos a las torreos abaja. 

AtentAmente, 



Ing fticardo Segovia 
remvwca^tnandoiaiwnjiil.coni 
sew o via jBietech-md ora 
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